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No. 767] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 17, 2023/KARTIKA 26, 1945 


भारतीय मानक ब्यूरो 
(उपभोक्ता मामले विभाग) 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 15 नवम्बर, 2023 

संदर्भ: HQ-PUBO13/1/2020-PUB-BIS (737).--भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के 
उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण 
इसमें संलग्न अनूसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं| चौथे स्तंभ में दिये 
गये मानकों के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए 
जाने हैं| 


अनुसूची 
Pal स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा प्रतिस्थापन तिथि | भारतीय मानकों, यदि वापस लिए जाने हैं, | वापस होने की 
सं. शीर्षक की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक तिथि 
(1) (2 3) 4) (5) 
1 आई एस 1367 (भाग 14/अनुभाग 4) : 10 नवम्बर 2023 लागू नहीं लागू नहीं 


2023/आई एस ओ 3506-4 : 2009 
इस्पात के चूड़ीदार फास्टनर्स के लिए तकनीकी 
पूर्ति शर्ते 
भाग 14 जंगरोधी इस्पात के फास्टनर्स के 
यांत्रिक गुणधर्म 
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Ea स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा प्रतिस्थापन तिथि | भारतीय मानकों, यदि वापस लिए जाने हैं, | वापस होने की 
शीर्षक की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक तिथि 


सं. 
(1) (2) (3) (4) (5) 


भाग 4 टैपिंग पेंच 


2 आई एस 18462 : 2023 10 नवम्बर 2023 लागू नहीं लागू नहीं 
इलेक्ट्रॉनिक अधिस्फोटकों -- विशिष्टि 


आई एस 18471 (भाग 1) : 2023/आई एस ओ | 10 नवम्बर 2023 लागू नहीं लागू नहीं 
3 15481 : 1999 
फास्टनर्स -- टैपिंग op श्रेड के साथ क्रॉस aes 
ड्रिलिंग = 
भाग 1 पैन हैड 


हर आई एस 18471 (भाग 2) : 2023/आई एस ओ | 10 नवम्बर 2023 लागू नहीं लागू नहीं 
15482 : 1999 
फास्टनर्स -- टैपिंग op श्रेड के साथ क्रॉस Paes 
ड्रिलिंग स्क्रू 
भाग 2 काउंटरसंक हैड 


5 | आई एस 18471 (भाग 3) : 2023/आई एस ओ | 10 नवम्बर 2023 लागू नहीं लागू नहीं 
15483 : 1999 
फास्टनर्स -- टैपिंग op श्रेड के साथ क्रॉस aes 
ड्रिलिंग = 
भाग 3 उठे हुए काउंटरसंक हैड 


हे आई एस 18476 : 2023/आई एस ओ 15480 | 10 नवम्बर 2023 लागू नहीं लागू नहीं 
: 2019 
फास्टनर्स -- टैपिंग स्क्रू भ्रेड के साथ घट्कोणीय 
वॉशर शीर्ष वाले ड्रिलिंग स्क्र 


7 | आई एस 18480 (भाग 1) : 2023/आई एस ओ | 10 नवम्बर 2023 लागू नहीं लागू नहीं 
7049 : 2011 
क्रॉस Rates टैपिंग पेंच 
भाग 1 पैन हैड 


आई एस 18480 (भाग 2) : 2023/आई एस ओ | 10 नवम्बर 2023 लागू नहीं लागू नहीं 
7050 : 2011 
क्रॉस Pace टैपिंग पेंच 
भाग 2 काउंटरसंक (चपटे) हैड 


हि आई एस 18480 (भाग 3) : 2023/आई एस ओ | 10 नवम्बर 2023 लागू नहीं लागू नहीं 
7051 : 2011 
क्रॉस Petes टैपिंग पेंच 
भाग 3 उठे हुए काउंटरसंक (अंडाकार) हैड 


पी. राजेश, वैज्ञानिक एफ एवं उपमहानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी , टी एन एम) 


[विज्ञापन-ा/4/असा./549/2023-24] 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 
(Department of Consumer Affairs) 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 15th November, 2023 
Ref: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (737).—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of 
Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of 
which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated 


against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also 
remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column. 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


SCHEDULE 
SI. No., Year & Title of the Indian Date of No. , Year & Title of the Date of 
No. Standards Established Establishment Indian Standards to be withdrawal 
withdrawn, if any 
(1) (2) (3) (4 (5) 
IS 1367 (Part 14/Sec 4) : 2023/ISO 
3506-4 : 2009 
Technical Supply Conditions for 10 ए०एलाफएल NA NA 
1 Threaded Steel Fasteners 2023 
Part 14 Mechanical Properties of 
Corrosion Resistant Stainless Steel 
Fasteners 
Section 4 Tapping Screws 
2 IS 18462 : 2023 10 November NA NA 
Electronic Detonators — Specification 2023 
IS 18471 (Part 1) : 2023/ISO 15481 : 
3 1999 10 November NA NA 
Fasteners — Cross Recessed Drilling 2023 
Screws with Tapping Screw Thread 
Part 1 Pan Head 
IS 18471 (Part 2) : 2023/ISO 15482 : 
4 1999 10 November NA NA 
Fasteners — Cross Recessed Drilling 2023 
Screws with Tapping Screw Thread 
Part 2 Countersunk Head 
IS 18471 (Part 3) : 2023/ISO 15483 : 
5 1999 10 November NA NA 
Fasteners — Cross Recessed Drilling 2023 
Screws with Tapping Screw Thread 
Part 3 Raised Countersunk Head 
IS 18476 : 2023/ISO 15480 : 2019 1016-58 NA NA 
. Fasteners — Hexagon Washer Head 2023 
Drilling Screws with Tapping Screw 
Thread 
IS 18480 (Part 1) : 2023/ISO 7049 : 
7 2011 10 November NA NA 
Cross Recessed Tapping Screws 2023 
Part 1 Pan Head 
IS 18480 (Part 2) : 2023/ISO 7050 : 
e 2011 10 November NA NA 
Cross Recessed Tapping Screws 2023 
Part 2 Countersunk (Flat) Head 
IS 18480 (Part 3) : 2023/ISO 7051 : 
. 2011 10 November NA NA 


Cross Recessed Tapping Screws 
Part 3 Raised Countersunk (Oval) Head 


2023 


P. RAJESH, Scientist F & DDG (ITS, PRT & TNM) 
[ADVT.-III/4/Exty./549/2023-24] 
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